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Key  Reference  and  Guidance  Material  for 
Schools,  Private  Schools  and  Day  Nurseries 


Many  useful  materials  are  posted  on  the  Ministry 
of  the  Environment's  Drinking  Water  Ontario 
website  at  www.ontario.ca/drinkingwater  to  help 
you  meet  your  responsibilities  related  to  lead  and 
drinking  water. 

Below  is  a  list  of  key  materials  frequently  used 
by  operators  of  schools,  private  schools  and  day 
nurseries.  To  read  or  download  these  materials, 
go  to  Drinking  Water  Ontario  and  search  in  the 
Resources  section  by  Publication  Number  or 
Key  Word. 

Visit  Drinking  Water  Ontario  for  more  useful 
materials.  Contact  the  Public  Information  Centre  if 
you  need  assistance  or  have  questions  at  1-800-565- 
4923/416-325-4000  or  picemaiI.moe@ontario.ca. 
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6530b01 

Flushing  and  Testing  for  Lead  in  Drinking  Water  (IVIarch  2010) 

6338b02 

Flushing  Your  Plumbing:  At-A-Glance  guide  for  schools,  private  schools  and  day  nurseries  (March  2010) 

6339b01 

Sampling  for  Lead:  At-A-Glance  guide  for  schools,  private  schools  and  day  nurseries  (March  2010) 

7101e 

A  Manual  for  Operators  of  Schools,  Private  Schools  and  Day  Nurseries  with  Excess  Lead  in  their  Drinking 
Water  (August  2009) 

8211e 

Frequently  Asked  Questions:  Lead  Testing  Program  0.  Reg.  243/07 

7350e 

Notice  of  Reduced  Lead  Sampling  Form  (February  2011) 

6272b 

Notice  of  Lead  Exceedance  Test  Results  Form  -  Schools,  Private  Schools  and  Day  Nurseries  (February  2010) 

6271 e01 

Registration  and  Laboratory  Services  Notification  Form 

Laboratories  Licensed  To  Test  For  Lead 

Flushing  Record  Template  (December  2009) 

Sampling  Record  Template  (December  2009) 

Video  -  Flushing  Plumbing  in  Schools,  Private  Schools  and  Day  Nurseries  (February  2010) 

Video  -  Sampling  for  Lead  in  Schools,  Private  Schools  and  Day  Nurseries  (February  2010) 
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Principaux  guides  et  documents  de  reference  pour 
les  ecoles,  les  ecoles  privees  et  les  garderies 


Beaucoup  de  documentation  qui  pent  vous  aider 
a  assumer  vos  responsabilites  concernant  la 
verification  de  la  teneur  en  plomb  et  I'eau  potable 
se  trouve  sur  le  site  Web  d'Eau  potable  Ontario 
a  www.ontario.ca/eaupotable  du  ministere  de 
I'Environnement. 

Vous  trouverez  ci-dessous  une  liste  de  documents 
cles  que  les  exploitants  d'ecoles,  d'ecoles  privees 
et  de  garderies  utilisent  frequemment.  Pour  lire 
ou  telecharger  ces  documents,  allez  sur  le  site 
Web  d'Eau  potable  Ontario,  et  effectuez  une 
recherche  par  numero  de  publication  ou  par  mot 
cle  dans  la  section  RESSOURCES. 

Consultez  le  site  d'Eau  potable  Ontario  pour 
obtenir  d'autre  documentation.  Communiquez 
avec  le  Centre  d'information  du  public  au 
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1  800  565-4923  ou  au  416  325  4000,  ou  encore 
a  picemail.moe@ontario.ca  si  vous  avez  des 
questions  ou  besoin  d'aide. 


NUMERO  DE  PUBLICATIOll 

TITRE  DE  LA  PUBLICATIOI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H 

6530b01 

Vidange  et  analyses  afin  de  mesurer  la  concentration  de  plomb  dans  I'eau  potable  (mars  2010) 

6338b02 

Comment  vidanger  votre  installation  de  plomberie  (mars  2010) 

6339b01 

Comment  prelever  des  echantillons  d'eau  pour  mesurer  la  concentration  de  plomb  (mars  2010) 

7101f 

Manuel  destine  aux  responsables  des  ecoles  publiques,  des  ecoles  privees  et  des  garderies 
d'enfants  dont  I'eau  potable  presente  une  teneur  trop  elevee  en  plomb  (aout  2009) 

821  If 

Foire  aux  questions  :  Programme  d'analyse  de  la  teneur  en  plomb  de  I'eau  dans  les 
collectivites  (Reglement  de  I'Ontario  243/07) 

7350f 

Avis  de  reduction  de  la  frequence  des  prelevements  (fevrier  201 1) 

6272b 

Avis  de  depassement  de  la  teneur  normale  en  plomb  -  Ecoles,  ecoles  privees  et  garderies 
(Regl.  de  I'Ont.  243/07)  (fevrier  2010) 

6271  f01 

Registration  and  Laboratory  Services  Notification  (en  anglais  seulement) 

Laboratoires  autorises  a  effectuer  des  analyses  de  teneur  en  plomb 

Modele  de  feuille  de  registre  de  vidange  (decembre  2009) 

Modele  de  feuille  de  registre  de  prelevement  (decembre  2009) 

Video :  Comment  vidanger  la  plomberie  dans  les  ecoles,  les  ecoles  privees  et  les  garderies 
(fevrier  2010) 

Video  :  Comment  prelever  des  echantillons  d'eau  pour  mesurer  la  concentration  de  plomb  de 
I'eau  potable  dans  les  ecoles,  les  ecoles  privees  et  les  garderies  (fevrier  2010) 
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